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NCORD IVERSITY'S INDUSTRIAL E ERING PROGRAM 
ACCREDITED BY THE CANADIAN ENGINEERING 
ACCREDITATION BOARD (CEAB) 


MONTREAL / June 9, 1995 — Concordia University's Industrial Engineering 
Programme has received accreditation from the Canadian Engineering Accreditation 
Board (CEAB). 


The announcement was made today by Donat Taddeo, Dean of the Faculty of 
Engineering and Computer Science, during the Faculty's Convocation ceremony. 


A strengthened program was developed last fall by the Faculty of Engineering and 
Computer Science and approved by the University Senate. 


The program's industrial focus has been reinforced through additional courses. Two 
new State-of-the-art laboratories are now operational. The Faculty will also hire an 
additional professor for the program. On the basis of these changes, the Accreditation 
Board revisited Concordia at the end of February. 


The Canadian Engineering Accreditation Board's decision to grant the program 
accreditation entitles today's graduating industrial engineering students to a 
nationally accredited degree. 
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ERSITE C TA: L R DE GENIE IND IE 
RECOIT L'ACCREDITATION DU BUREAU CANADIEN D'ACCREDITATION 
IERIE 


MONTREAL / 9 juin 1995 -- Le programme de génie industriel de l'Université 
Concordia vient de recevoir l'accréditation du Bureau canadien d'accréditation des 
programmes d'ingénierie. 


L'annonce en a été faite aujourd'hui par le doyen de la Faculté de génie et 
d'informatique, M. Donat Taddeo, au cours de la cérémonie de collation des grades 
du printemps. 


L'automne dernier, la Faculté de génie et d'informatique avait mis au point un 
programme enrichi qui avait obtenu l'approbation du Sénat de l'Université. 


En plus de mettre davantage l'accent sur l'industrie, le nouveau programme offre 
de nouveaux cours. Deux nouveaux laboratoires ultramodernes sont maintenant 
pleinement opérationnels et la Faculté engagera un nouveau professeur dans le 
cadre de ce programme. Compte tenu de ces modifications, le Bureau d'accréditation 
a réexaminé le dossier de l'Université Concordia 4 la fin de février 1995. 


Cette accréditation accordée a l'Université Concordia permet aux étudiants et 
étudiantes sortants, qui recoivent aujourd'hui méme leur attestation de fin d'études 
en génie industriel, d'obtenir un dipl6me diment accrédité au palier national. 
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